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]. Les procédés fondés sur la précipitation de l'acide urique 
au moyen des acides doivent être absolument rejetés; la 
précipitation est toujours incomplète et la quantité d'acide 
urique qui échappe ainsi au dosage peut varier dans des 
limites très étendues, selon la nature de l’urine mise en traite- 
ment.L’emploiducoefficientde correction, introduit par jjaiêh» 
et par Schwcmert, est, pour cette raison, tout à fait illusoire. 

2. Le procédé de Salkowski, perfectionné par Ludwig, donne 
des résultats très précis. Il consiste à précipiter l’acide urique 
sous la forme d’un urate double d’argent et de magnésie, qui 
est lavé à l’eau ammoniacale et décomposé ensuite par le sul¬ 
fure de sodium. On obtient ainsi une dissolution d'urate de so¬ 
dium qui, acidifiée par de l’acide chlorhydrique et concentrée 
jusqu’à un petit volume, laisse déposer, par refroidissement, 
l’acide urique. Ce dernier est lavé, séché et pesé. J’ai apporté 
au manuel opératoire quelques modifications de détail et j’ai 
déterminé un coeificientde correction pratique pour compenser 
l’erreur due à la solubilité de l’acide urique dans les eaux mères 
lors de la dernière précipitation et dans les eaux de lavage. 
Ce coefficient a été établi directement en recueillant les eaux 
mères et eaux de lavage de 17 opérations, conduites dans des 
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